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Haarlem, besluit buiten behandeling Zijlstraat 21 ZW 

2016-01209, aanpassen afzuiginstallatie, verzonden 21 april 2016 
Buiten behandeling stellen 

Het college van B en W heeft besloten de bovenstaande aanvraag buiten behandeling te stellen. 
Bezwaarmogelijkheid 

Gemotiveerde bezwaarschriften tegen het bovengenoemde besluit kunnen gedurende 6 weken na de 
dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B en W of de burgemeester. 
Postbus 511, 

2003 PB in Haarlem, onder vermelding van "bezwaar" in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient 
te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 
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